JK 


3 cal 
3 cal أمريكانو‎ 
3 cal شاهي اسود /أخضر‎ 


شاهي الليالي العربية cal‏ 3 
باشن فروت (خالي من الكافيين) اه 4 
هوت شوكليت cal‏ 187 


ديرز كونتينر cal‏ 1 
(99 ريال لحاملي بطاقة ديرز) 





WHITE 


15 SR | 168 آیشس لاتیه (غیر محلی) اء‎ E 
91 cal وايت ديرز (سبانش) / |68 329| 58 16 كابتشينو‎ 21 SR 
91 cal فلات وایت‎ 16 SR | 332,cal فايولت (لافندر)‎ 22 SR 
168 cal قرین درن (بستاشيو) | د 321 ا 16 لاتيه‎ 21 SR 
328 cal سکارلت (رد فيلفت)‎ 22 SR 














DIDI LOT 


مياه (عادية /غازية) 
8 4 إضافة اسبريسو 









٠‏ يقوم فريق ديرز بتحضير مشروبات الحليب بدرجة حرارة 1١‏ إلى ۷١‏ درجة مثوية حفاظا على نكهة الحليب 
. عندالرغبة بزيادة حرارة المشروب نأمل إبلاغ الكاشير عند الطلب 
» الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة 


